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Význam elektroniky pro naši společnost se 
i nadále rozšiřuje. Nové poznatky a objevy umož- 
ňují nejen nový sortiment, ale i celá nová prů- 
myslová odvětví. Z těchto důvodů i inovační pro- 
ces v oblasti elektroniky postupuje daleko rychleji 
než v jiných hospodářských odvětvích. 

Ve smyslu základního zaměření výrobně 
hospodářské jednotky Tesla dochází k podstat- 
nému rozšiřování součástkové základny. Tato his- 
toricky oprávněná strukturální změna umožnila 
zavést do výroby řadu nových prvků, počínaje 
uzly s vysokým stupněm integrace, až po speciální 
prvky náročných investičních celků. 

Tatáž tendence zůstává i pro 6. 5LP, zejména 
s cílem ještě více rozšířit základnu pro stavbu mo- 
derních elektronických zařízení pro většinu hospo- 
dářských odvětví, počínaje medicinou, přes velkou 
škálu sortimentu spotřební elektroniky, až po účast 
na kosmickém programu. 

Výsledky práce a program další činnosti 
Tesly VŮVET aktivně přispívá k tomuto procesu, 
a to zejména výsledky svých výzkumných prací, 
krytím potřeb speciálních výrobků vlastní ověřo- 
vací výrobou a velkým rozsahem předávaného 
nového sortimentu do masové produkce ve vý- 
robních podnicích. 

I když technická náročnost roste a prožíváme 
proces koncentrace sil, zůstávají pro 6. pětiletku 
i nadále hlavní oblasti činnosti výzkumného ústavu 
uchovány. Proces koncentrace se projevuje v jed- 
notlivých skupinách v souladu s koncentrací pro- 
bíhající v rámci VHJ Tesla. 


Pro 6. 5LP je hlavní náplň činností Tesly 
VŮVET soustředěna na: 


optoelektroniku 

© snímací prvky, zejména polovodičového cha- 
rakteru 

© rentgenové převaděče, zejména pro lékařské účely 

© fotonásobiče, určené především pro využití 
v jaderné technice 

mikrovlnné a vysílací elektronky 

© magnetrony, permaktrony, karcinotrony, a to jak 


pro pulsní, tak pro trvalý provoz 
© výkonové klystrony pro vysílací techniku 


laserovou techniku pro 


© stavebnictví a doly 

© technologické účely 

speciální fyzikální zařízení 

© technologického a vyhodnocovacího charak- 
teru jako např. urychlovače, spec. mikroskopy, 
čerpací agregáty atd. 

Zvládnutí tak široké vědní a technické čin- 
nosti by nebylo možné bez stále se prohlubující 
spolupráce v rámci Rady vzájemné hospodářské 
pomoci. S její pomocí a zejména dalším rozvojem 
spolupráce se SSSR v oblasti naší činnosti chce 
i kolektiv našich spolupracovníků v 6. bLP plnit 
usnesení naší komunistické strany o urychlení za- 
vádění špičkové techniky do výroby ve prospěch 
celé naší společnosti. 


Ředitel ústavu 


MAGNETRONY 


Magnetrony, historicky nejstarší výkonné 
mikrovlnné elektronky, jsou ještě stále osazovány 
do mnoha nových typů radiolokátorů pro svoji 
mechanickou robustnost, vysokou účinnost, nízké 
provozní napětí, malé rozměry a hmotnost, jakož 
i nízkou cenu ve srovnání s ostatními výkonnými 
druhy mikrovlnných elektronek. 

V našem ústavu byly vyvinuty a vyrábějí se 
všechny typy pulsních magnetronů v pásmu 3 
a 10 cm, potřebné pro osazení radiolokátorů n. p. 
Tesla. Jsou to především typy s pevným kmito- 
čtem v pásmu 3 cm (typ 21 SP 52 a 25 SP 52) 
s určením pro říční radiolokátory, dále pak mecha- 
nicky přeladitelné v pásmu 3 a 10 cm (typ 59 SP 
52, 502 SP 52 a řada 601—606 SP b2) se 
zvláštním zřetelem na kmitočtovou stabilitu od 
impulsu k impulsu pro použití v radiolokátorech 
s potlačením pevných cílů. 

Pro zajištění výzkumně-vývojových prací v 0- 
boru lineárních urychlovačů byly vyvinuty pulsní 
přeladitelné magnetrony s vf. výkonem do 3,5 MW 
se středním výkonem 222,2 kW (typ 68 SP 52) 
a s vf. výkonem 272,2 MW se středním výkonem 
do 3,5 kW (typ 69 SP 52). 

Na ukončený vývoj pulsních magnetronů na- 
vazují logicky práce na výkonných pulsních zesi- 
lovačích se zkříženým elektrickým a magnetickým 
polem, u kterých jsou zachovány všechny výše 
uvedené přednosti magnetronů. 

Druhou skupinu magnetronů tvoří magne- 
trony pro trvalý provoz. Jsou to nejlevnější zdroje 
mikrovlnné energie. Mají všechny přednosti uve- 
dené u pulsních magnetronů. Užívají se především 


pro dielektrický ohřev (elektricky a tepelně) málo 
vodivých materiálů v mikrovlnném kmitočtovém 
pásmu. Další perspektivní užití těchto magnetronů 
je v generátorech pro mikrovlnný ohřev plasmy, 
jakož i k ovlivňování chemických reakcí s plas- 
mou. 

Pro malé mikrovlnné sporáky a malokapacitní 
průmyslová zařízení pro mikrovlnný dielektrický 
ohřev byly v našem ústavu vyvinuty magnetrony 
pro výkon do 700 W a 2kW. Mají rychle startující 
W-Th katodu. Pracují na kmitočtu v pásmu 2375 
MHz. 700 W magnetrony typu 51 SA 52 mají 
schopnost pracovat až do poměru stojatých vln 
rovno 5 trvale ve všech fázích bez nebezpečí 
přeskoku na vedlejší vid. Tento typ patří mezi 
magnetrony s nejnižším anodovým napětím (2,2— 
2,4 kV). 

Pro velkokapacitní ohřev potravin, tepelné 
zpracování různých materiálů, jako dřeva, gumy 
a umělých hmot v průmyslovém měřítku byly vy- 
vinuty magnetrony pro výkon 5 kW a 15 kW. 
Pro stejné účely byly zhotoveny laboratorní vzorky 
magnetronů s vf. výkonem do 50 kW. Magnetrony 
této skupiny pracují v kmitočtovém pásmu 1250 
MHz. Nižší kmitočtové pásmo je výhodné pro 
ohřev materiálů větších rozměrů z důvodu větší 
hloubky vniku. 

Za účelem zvýšení kapacity, nebo z důvodu 
rovnoměrnějšího ohřevu je možné vytvořit ohří- 
vací systém z většího počtu samostatných mikro- 
vlnných zdrojů, nebo napájet jedno aplikační za- 
řízení osazené s několika magnetrony. Řada magne- 
tronů s vf. výkonem 5, 15 a 50 kW dovoluje tak 
konstruktérům aplikačních zařízení vyvinout prů- 
myslová mikrovlnná zařízení ve velmi širokém 
výkonovém rozsahu. 


KARCINOTRONY 
A REFLEXNÍ KLYSTRONY 


V ústavu byla v uplynulém období vyvinuta 
a vyrábí se řada typů karcinotronů, které spojitě 
překrývají kmitočtový rozsah 1—18 GHz. Tyto 
elektronky mají velmi výhodné vlastnosti pro po- 
užití v mikrovlnné měřicí technice jako generátory 
výkonu nízké úrovně. Umožňují elektronické pře- 
ladění v rozsahu kmitočtové oktávy, elektronickou 
regulaci výkonu, frekvenční, amplitudovou a puls- 
ní modulaci podle podmínek zařízení, ve kterém 
pracují. Ovládání kmitočtu a výkonu se provádí 
změnou rychlosti a hustoty elektronového svazku, 
část kinetické energie elektronů se při interakci 
ve zpomalovacím vedení přeměňuje na vysoko- 
frekvenční výkon. Fokusace elektronového svazku 
je řešena permanentním magnetickým obvodem, 
který je součástí každé elektronky. 

Během vývoje těchto elektronek v ústavu 
byly podstatně zlepšeny jejich parametry, jako 


např. sníženo zvlnění výstupního výkonu v zá- 
vislosti na kmitočtu, zlepšena hladkost kmitočtové 
charakteristiky, zlepšeny šumové vlastnosti, po- 
tlačeny nežádoucí parazitní kmitočty, zvýšena ži- 
votnost a mechanická odolnost. 

Některé vyráběné typy karcinotronů jsou ře- 
šeny pro přeladění v rozsahu kmitočtových oktáv 
až do 8 GHz, další typy jsou přeladitelné v pás- 
mech vlnovodů S, G, J, X a P. Karcinotrony jsou 
nejčastěji používány v mikrovlnné měřicí technice 
pro osazení rozmítaných generátorů, pro které je 
vhodná řada s vyšším výstupním výkonem a za- 
ručovanými regulačními parametry. Pro použití 
jako místní oscilátory, např. ve spektrálních analyzá- 
torech, jsou určeny typy s nízkou šumovou úrovní. 

Ústav zajišťuje výrobu reflexních klystronů. 
Použití je v retranslační technice a radiolokaci, tj. 
pro přenosy černobílé a barevné televize, více- 
kanálovou telefonii a jako místní oscilátory u říč- 
ních a leteckých radiolokátorů. Tyto klystrony 
budou postupně nahrazovány progresívními prvky 
v pevné fázi. 


PLYNOVÉ LASERY 


V oboru kvantových generátorů představují 
plynové lasery svým sortimentem i výrobním obje- 
mem zatím nejpočetnější skupinu. Kromě široké 
oblasti laboratorní praxe našly hélium-neónové 
lasery hromadné uplatnění zejména v oboru geo- 
dézie, stavebnictví, strojírenství a v důlním měřič- 
ství, kde jsou používány k měření a vytyčování 
směru, nebo k řízení razicích strojů a mechanismů. 
Významná je i oblast interferometrických měření 
délek, homogenity prostředí apod. V poslední 
době se zaměřuje pozornost na poloautomatické 
a automatické řízení staveních strojů, na mechani- 
zaci stavební technologie, na aplikace v bezpeč- 
nostních zařízeních pro ochranu obsluhy aj. 

Výkonné plynové lasery se uplatnily hlavně 
v technologických zařízeních pro řezání, vrtání, 
odpařování materiálu, přičemž oblast použití je 
značně široká: elektronický průmysl, textilní, sklář- 
ský, dřevařský a další obory. 

V Tesle VŮVET je vývoj a výroba plynových 


laserů zaměřena především na oblast vytyčova- 
cích He-Ne laserů a na CO, lasery pro technolo- 
gické aplikace. 

Byla vyvinuta a vyrábí se řada šesti He-Ne 
výbojových trubic pracujících na čáře 633 nm 
s výkonem od 0,1 do 30 mW. Kromě těchto trubic 
v běžném provedení s Brewsterovými okénky byly 
vyvinuty He-Ne trubice s vnitřními zrcadly pro 
vytyčovací lasery. 

V dnešním výrobním sortimentu jsou tři typy 
kompletních He-Ne laserů, určené pro vytyčování 
směru ve stavebnictví a geodézii (typy TKG 202, 
TKG 205, TKG 206), lasery pro různá laboratorní 
měření, interferometrii nebo holografii (TKG 203 
a novější varianta TKG 207). 

V oboru molekulárních CO, laserů v oblasti 
vlnové délky 10,6 um se kusově vyrábějí CO, 
laser typ TKG 241 s výkonem 50 W a technolo- 
gické zařízení s CO, laserem TKG 243 T určené 
pro technologii odpařování vrstev, řezání mate- 
riálů apod. K většině laserů se dodávají i přídavná 
optická zařízení pro zpracování svazku a měrky 
výkonu. 


RUBÍNOVÉ LASERY 


Problematikou rubínových laserů — generá- 
torů intenzívních světelných záblesků vysoce smě- 
rového a monochromatického záření — se náš 
ústav zabývá od roku 1964. 

Postupně byla vyvinuta typová řada laserů 
TKG 101 až TKG 10b. Tyto lasery umožňují pra- 
covat s energií v impulsu v rozsahu od setin do 
desítek Joule s několikavteřinovým opakovacím 
intervalem. Doplněním laserů této řady o zařízení 
pro modulaci jakosti rezonátoru vznikla analogická 
řada typů TKG 101 O až TKG 105 O. Tyto lasery 
generují impulsy o délce pod desetimiliontinu 
vteřiny se špičkovým výkonem řádu 107 W. 

Současně s lasery byly vyvíjeny i přídavné 
konstrukční prvky, které umožňují kompletovat 
s lasery některá jednoúčelová zařízení. 

Tak vznikl například lasermikroskop s lase- 
rem TKG 102 používaný v biologickém výzkumu 
a ve výzkumu speciálních technologií. 


Na základě laseru TKG 101 bylo vyvinuto 
technologické zařízení pro dostavovávní hodnot 
odporů v integrovaných obvodech. 

Další aplikační variantou je zařízení pro spek- 
trální mikroanalýzu. 

Laser TKG 105 O je aplikován v optickém 
meteorologickém dálkoměru - Lidaru, který vyvinul 
ústav Tesla VŮST. 

Během posledních let byla věnována pozor- 
nost vývoji dalšího typu opticky buzeného laseru 
v pevné fázi — laseru s hlinito-yttritým granátem. 
Tento typ laseru v některých aplikačních oborech 
postupně nahradí rubínový laser. 

Pro optické buzení laserů se vyrábí řada 
xenonových impulsních výbojek překrývající roz- 
sah energií v impulsu od 200 J do 5000 J. Sou- 
časně se vyvíjí kryptonová výbojka s výkonem 
4 kW pro kontinuální buzení laseru. Vývojový 
a výrobní program v oboru výbojek však zahrnuje 
i některé typy výbojek pro aplikaci ve světelných 
návěstidlech a pro speciální výrobní techno- 


logie. 


FOTOELEKTRICKÉ NÁSOBIČE 


Fotoelektrické násobiče, zkráceně nazývané 
též fotonásobiče, jsou elektronky, jejichž nejdůle- 
žitější vlastností je schopnost indikace mimořádně 
slabého osvětlení. V kombinaci se scintilační látkou 
jsou vhodné pro použití v jaderné technice. 
Z oborů využívajících těchto vlastností fotonáso- 
bičů lze uvést fyziku, chemii, geofyziku, geodézii, 
astronomii, automatizaci a mechanizaci výrobních 
procesů a četné jiné. Fotonásobičů se zde používá 
pro indikaci, měření a spektrální rozbory záření, 
měření vzdáleností a rychlostí (ve spojení s lasery) 
apod. Oborem zvláštní důležitosti je jaderná tech- 
nika, kde je nyní fotonásobič se scintilátorem nej- 
používanějším čidlem pro měření, a její četné 
aplikace, využívající radionuklidů jako zdroje zá- 
ření. Aplikace fotonásobičů v jaderné technice 
zasahují v dnešní době do všech oborů vědy 


a techniky. Program ústavu je dán potřebami 
výzkumu a průmyslu. Jsou vyráběny fotonásobiče 
vhodné pro fotometrická měření ve viditelném 
oboru a pro scintilační měření v jaderné technice 
a jejich aplikacích. 

V poslední době se věnuje pozornost též 
speciální odnoži, tzv. kanálkovým  násobičům 
elektronů. Jsou to různě tvarované trubičky z polo- 
vodivého skla, jež dosahují zesílení vstupního 
signálu řádově až 108. Jsou schopny indikovat 
elektrony, ionty, UV záření o vlnové délce kratší 
než 150 um a měkké X-záření. 

Nacházejí použití jako čidla v nejrůznějších 
zařízeních, jako např. spektrometry měkkého X- 
záření, hmotové spektrometry apod. Výzkum je 
v současné době zaměřen u fotonásobičů na 
zlepšování parametrů, zvláště stabilit, zesílení, sni- 
žování šumu a zvýšení rozlišovací schopnosti; 
u kanálkových násobičů pak na technologii více- 
prvkových systémů. 


ZESILOVAČE JASU RTG OBRAZU 
NOVÉ GENERACE 


Charakteristickým znakem zesilovačů jasu 
rtg obrazu nové generace je značně zvýšený kon- 
verzní faktor a zlepšení zobrazovací vlastnosti. 
Zlepšených parametrů je dosahováno aplikací no- 
vého typu primárního luminiscenčního stínítka na 
bázi cesiumjodidu, které zajišťuje svou speciální 
strukturou, kompaktností a vysokou absorpcí rtg 
záření vysoké hodnoty rozlišovací schopnosti, 
kontrastu a zesílení při sníženém faktoru šumu. 

Zesilovače umožňují výrazné zvýšení jasu 
obrazu ve srovnání s obrazem na běžném rtg štítu. 
Dosahuje se toho přeměnou rtg obrazu na obraz 
luminiscenční použitím stínítka umístěného v čelní 
části elektronky. Luminiscenční obraz je přeměněn 
na obraz elektrický pomocí fotokatody nalézající 
se v přímém kontaktu se stínítkem. Vytvořené 
fotoelektrony jsou urychleny a fokusovány vhod- 


nými elektrickými poli a dopadají na výstupní 
luminiscenční stínítko, kde vytvoří viditelný obraz 
menších rozměrů, avšak s podstatně větším jasem. 
Výstupní jasný obraz lze zvětšit použitím optického 
systému, zaznamenat kinematograficky nebo zob- 
razit na televizním monitoru. 

Použití zesilovačů rtg obrazu umožňuje pozo- 
rování za normálních podmínek osvětlení v rtg 
diagnostice a defektoskopii, bez nutnosti adapto- 
vání oka. Umožňuje dále rtg kinematografii a tele- 
vizní zobrazování. Velké zesílení jasu dovoluje 
použití podstatně nižších rtg dávek, což je velmi 
žádoucí z hlediska ochrany zdraví pacienta i ob- 
sluhujícího personálu. 

VŮVET v tomto jubilejním roce zahájil vý- 
robu zesilovačů jasu rtg obrazu nové generace 
o průměru vstupního pole 190 a 270 mm se zesíle- 
ním od 9000 do 20000 x a rozlišovací schopností 
30—40 párů čar na cm. Další vývojové práce jsou 
zaměřeny na zesilovače třetí generace a konstrukci 
zesilovače o velikosti vstupního pole 330 mm. 


KVANTIKONY 


Kvantikon je televizní snímací elektronka 
s fotoelektricky vodivou rozkladovou elektrodou. 
Ve srovnání s jinými typy snímacích elektronek 
je konstrukční provedení velmi jednoduché. 

Kvantikony se používají ke snímání černo- 
bílého obrazu, a to jak v průmyslové, tak i pro- 
gramové televizi. 

Hlavní použití nachází v průmyslu a školství, 
kde jsou aplikovány v různých zařízeních: v do- 
pravě, v provozech s nebezpečným nebo ztíženým 


prostředím, atomistice, letectví, lékařství, armádě, 
při výuce ve školách a v dalších odvětvích. 

V programové televizi jsou využívány výbě- 
rové typy pro snímání obrazových záznamů (fil- 
mové snímání). 

Z řady předností je zejména ceněn malý rozměr 
i váha, a to i celých zařízení, dále nízká cena. 

V programu ústavu jsou kvantikony s prů- 
měrem čelní desky 1“ a 1 1/2“, a to jak s vyve- 
denou, tak i nevyvedenou síťkou. 

Další práce v oboru kvantikonu jsou zamě- 
řeny ke stabilizaci a zmenšení rozptylů parametrů 


i k dalšímu zvýšení životnosti těchto elektronek. 


VYSOKOFREKVENČNÍ 
LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ 
ELEKTRONŮ 


Urychlovače nabitých částic a zejména elek- 
tronů si našly ve světě již před lety cestu z vědec- 
kých laboratoří atomových fyziků do nejrůznějších 
technických a průmyslových oborů, a s výrobky, 
pro které bylo urychlovačů použito, se setkáváme 
i v běžném životě: 

— řada léků a zdravotnických výrobků je levněji 
vyráběna v nesterilním prostředí a jejich sterili- 
zace se provádí až po konečném balení ozá- 
řením rychlými elektrony 

— defektoskopická kontrola rozměrných a složi- 
tých strojírenských výrobků je dnes bez urych- 
lovačů nemyslitelná 

— léčení obávané rakoviny ozářením pomocí ury- 
chlovače je jedním z nejúčinnějších prostředků 

— ničení obilních škůdců beta-zářením z urychlo- 
vačů má nahradit ve světě dnes již zavrhované 
chemické prostředky, které mají zhoubný vliv 
na lidské zdraví 

— ozářením vhodně impregnovaného dřeva se 


zvyšuje jeho odolnost proti otěru až šesti- 
násobně, čehož se využívá ve výrobě podlaho- 
vin a nábytku. Impregnací a ozářením papírové 
lepenky získáme pevný konstrukční stavební 
materiál 
— rozsáhlé je použití urychlovačů v elektrotech- 
nickém průmyslu, zejména kabelářském 
— radiační chemie využívající ionizačního záření 
pro řadu reakcí je novým, rozvíjejícím se oborem 
ve světě i u nás. 
Pro potřeby radiačně chemického výzkumu 
v ÚJV Řež jsme postavili v Tesle VŮVET ví. 
lineární urychlovač pro pulsní radiolýzu. Urychlo- 
vač dovoluje odpalovat buď jednotlivé proudové 
impulsy urychlených elektronů, nebo série těchto 
impulsů. Energie elektronů je 3—4 MeV. Trvání 
impulsů je buď 2,5 usec nebo 80 usec. Impulsní 
proud elektronů je cca 200 mA. Pro apiikační 
výzkum byl v Tesle VŮVET postaven urychlovač 
4—5 MeV s výstupním výkonem beta záření asi 
1,2 kW. Na něm se provádí servisní ozařování pro 
externí pracoviště. V současné době byla zahájena 
stavba dalšího podobného urychlovače pro radia- 
ční účely pro ÚJV Řež s větší šíří ozařovaného 
pole — cca 500 mm. 


Bezolejový čerpací systém vícepozicový )> 


ULTRAVYSOKOVAKUOVÁ 
TECHNIKA 
V TESLE VŮVET 


Získávání vysokého a ultravysokého vakua 
v systémech neznečišťovaných organickými pa- 
požadavek ve všech vědních oborech. 

V úsilí o dosahování vysokého a ultravyso- 
kého vakua se během posledních let objevila nová 
hlediska. U řady aplikací se ukázalo, že složení 
zbytkových plynů je důležitější než absolutní 
hodnota totálního tlaku. Původ těchto nežádou- 
cích plynných komponentů může souviset jednak 
s vlastním procesem probíhajícím ve vakuovém 
systému, jednak s činností samotných vývěv. Jsou 
to např. nežádoucí složky páry pracovních kapalin 
rotačních a difusních vývěv, které do čerpaného 
prostoru pronikají zpětným prouděním. U všech 
těchto typů byl v poslední době zaznamenán 
prudký rozvoj s výrazným zlepšením parametrů, 
ale i tak nebyl zcela odstraněn tento jejich ne- 
dostatek. Řešení je pouze v použití nových ne- 
konvenčních vývěv a čerpacích metod umožňují- 
cích získávat vakuově „čisté“ prostředí. 

Z metod, jimiž lze tyto tlaky docílit, je sorpční 
a lontové čerpání (sorpční, výbojové a sublimační 
vývěvy), kryočerpání a molekulární. Kombinací 
těchto metod lze docílit nejnižší tlaky. 

V Tesle VŮVET byla vyvinuta zařízení, která 
pracují s čerpacími rychlostmi stovek až několik 
tisíc litrů za sekundu v oboru tlaků do 1,33.10-9 
Pa. 

V posledních letech byla již konstrukce i vý- 
robní technologie ultravakuových zařízení natolik 


propracována, že snese srovnání s nejlepšími 
zahraničními zařízeními tohoto druhu. Byla zvlád- 
nuta UVV technika pro získávání tlaků v rozsahu 
do 1,33.1079 Pa čerpací rychlosti do několik 
tisíc litrů za sekundu. Například byly vyvinuty 
kryosorpční vývěvy, iontově sorpční vývěvy dio- 
dového typu s čerpací rychlostí od 5 I/s do 
200 I/s, triodové iontově sorpční vývěvy s čer- 
pací rychlostí 20—30 |/s jako základní model pro 
větší vývěvy, případně celé integrované systémy, 
dále orbitronové vývěvy diodového i triodového 
typu a getrovací vývěvy tzv. sublimační. V oblasti 
měřicí techniky do tlaků 1,33.1079 Pa pomocí 
ionizačního vakuometru Bayard-Alpertova typu. 
Jsou to měrky v provedení skleněném i na kovové 
přírubě. Rovněž na měření složení zbytkových 
plynů v UVV zařízeních byl vyvinut hmotový 
analyzátor (do hmoty 200). Pro ovládání čerpa- 
cích pochodů byla vyvinuta řada ventilů — ven- 
tily těsněné vitonem, ventily vypékatelné, těsněné 
kovem, různé typy napouštěcích ventilů, dále 
různé spojovací prvky, pohyby do vakua, kera- 
mické průchodky, skleněné průzory, atd. Na zá- 
kladě těchto prvků jsou stavěna speciální čerpací 
zařízení. 

Zvládnutím UVV techniky byly vytvořeny 
předpoklady pro nové progresivní metody a pří- 
stroje pro studium povrchů. Jde např. o spektro- 
metr sekundárních iontů (SIMS) nebo kombinaci 
SIMS - Auger, atd. 

V Tesle VŮVET byl zhotoven špičkový ana- 
lytický přístroj — iontový mikroskop v kovovém 
provedení. lontový mikroskop umožňuje připravit 
a pozorovat dobře uspořádání struktury v ato- 
márním měřítku s rozlišovací schopností okolo 3Á. 

Závěrem lze konstatovat, že zvládnutím zá- 
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kladních dílů UVV techniky byly vytvořeny další 
předpoklady pro rozvoj vědy a techniky, zvláště 
v moderní mikroelektronice, metalurgii, fyzice pev- 
ných látek, chemii a i v biologii. 

V řadě případů to znamená kvalitativní zvrat 
v teoretických úvahách a aplikačních možnostech 
pro moderní vědu a průmysl. 

Rok 1977 je 25. výročím vzniku Výzkumného 
ústavu vakuové elektroniky. Vydáním tohoto pře- 


hledu problematiky ústavu jsme Vám chtěli po- 
skytnout informace o náplni ústavu. 

Celou náplň činnosti není možno v tako- 
vémto vydání obsáhnout. Chceme Vás pouze 
seznámit se základními směry a obory, do nichž 
ústav zasahuje. 

Pokud budete mít zájem o bližší informace 
o některých výrobcích, jsme připraveni Vám je 
poskytnout. 


Pro Výzkumný ústav vakuové elek- 
troniky TESLA vydal Merkur v Praze 
roku 1977. 

Vytiskla Severografia, n.p., závod 
Turnov. 
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